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ŞAHİNLER ILKOGRETİM OKULU DEZENFEKTE 
EDILDI 

Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 21 Kasım 2009 p 
Şahinler Ilköğretim Okulu son günlerde 
ülkemizde yayılmakta olan Domuz Gribi salgınından korunmak amacıyla dezenfekte 
edildi. 


Geçtiğimiz hafta yapılan veli toplantısında gündeme gelen ve yapılmasına karar 
verilen dezenfekte çalışmaları gönüllü öğrenci annelerince yapıldı 


Okul öğrenci velilerinden gönüllü olarak okula gelen 10 öğrenci annesi tarafından 
okulun tüm sınıf ve bölümleri dezenfekte edildi. Öğrencilerin ortak kullanım alanları ve 
temas ettikleri öğrenci sıra ve masaları, kapılar, dolaplar, yazı tahtası, merdiven 
korkulukları, kapı kolları, musluklar, bilgisayarlar dezenfekte ilacı ile temizlendi. Bu 
uygulamanın her hafta yapılacağı öğrenildi. Ayrıca öğrenci taşıyan 4 okul taşıma 
aracıda dezenfekte ilaçları ile temizlenerek, öğrencilerin temiz bir ortamda taşınması 
sağlandı. Bunların dışında öğrencilerin kullandığı tuvaletlerde sıvı sabun kullanımının 
yaygınlaştırılması için tedbirler alındı. 
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